DONNERSTAG, DEN 12. SEPTEMBER 2019 


ANZEIGEN 


Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Borkum 


Das endgültige Wahlergebnis der o.g. Wahl am 08. September 
2019 ist wie folgt ermittelt worden: 

Zahl der Wahlberechtigten ............ueseseneenenennnennnnnn 

Zahl der Wählerinnen und Wähler 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmzettel ......u.nesssesnesessnnnsnnsnenensnnnnnennnnnnnanne 2.768 


Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen 
Wahlvorschläge: 


1. Markus Stanggassinger 


(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) .. 650 
2. Jürgen Tönjes Akkermann (Einzelwahlvorschlag) 1.508 
3. Derk Michels Steemann (Einzelwahlvorschlag) 592 
4. Bernard Ziegler (Einzelwahlvorschlag) ............. 18 


Gewählt wurde der Bewerber Jürgen Tönjes Akkkermann 
(Einzelwahlvorschlag). 


Borkum, den 09. September 2019 


Pahl 
(Gemeindewahlleiter) 
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